Deutscher Bundestag 
11. Wahlperiode 


Drucksache 11/4384 


19 . 04 . 89 


Beschlußempfehlung 

des Petitionsausschusses (2. Ausschuß) 


— Sammelübersicht 109 zu Petitionen — 


Der Bundestag wolle beschließen, 

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltene Beschlußempfehlung des 
Petitionsausschusses anzunehmen. 

Bonn, den 19. April 1989 

Der Petitionsausschuß 

Dr. Pfennig 

Vorsitzender 
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Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 


Sammelübersicht 109 


über die vom Petitionsausschuß behandelten Petitionen 


- Beschluß vom 19. April 1989 (Protokoll Nr. 11/46) - 


Beschlußempfehlung 

Das Petitionsverfahren abzuschließen 

— weil dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte — 


Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

Pet 1-11-18-7520- 

Würzburg 

Atomrecht 

BMU 

18523 


Der Petent begehrt die Fortsetzung des am 
12. August 1988 für beendet erklärten Erörte- 
rungstermins im Genehmigungsverfahren für 
die geplante Wiederaufarbeitungsanlage 
Wackersdorf (WAA.W.) und die Einholung 
eines Gutachtens unabhängiger Wissen- 
schaftler zu Anlagentechnik und Gefahren der 
geplanten WAA.W. sowie deren Auswirkun- 
gen auf die Umgebung, 
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